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Katowice, sobota, dnia 21. lipca 1934 r. 


DZIAŁ URZĘDOWY. 


Zarządzenia władz. 


OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 


z dnia 30 maja 1954 r. 
o wysokości oprocentowania biłetów skarbo- 
wych. 


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 marca 
1955 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 22, poz. 172) w brzmieniu ustawy z dnia 
5 marca 1954 r.(Dz. U. R. P. Nr, 24, poz. 177) oraz 
§ 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 marca 
1954 r. (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 229) i $ 2 rozpo- 
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1954 r. 


_ (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 386), ustalam oprocento- 


wanie biletów skarbowych, opiewających za złote, 
w następującej wysokości w stosunku rocznym: 

1. dla biletów z trzymiesięcznym terminem płat- 
ności — 41/2 proc., 

2. dla biletów z sześciomiesięcznem terminem 
płatności — 5 proc., 

5. dla biletów z dziewięciomiesięcznym termi- 
nem płatności — 51/2 proc., 

4. dla biletów z dwunastomiesięcznym terminem 
płatności — 6 proc. | 

Obwieszczenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 
czerwca 1954 r. Jednocześnie traci moc obowiązu- 
jącą obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 1934 r. o Wy- 
sokości oprocentowania biletów skarbowych („Mo- 
nitor Polski“ Nr. 77, poz. 116). 

Minister Skarbu: 


(>) WŁ Zawadzki. 
(Przedruk z Mon. Polsk. z dnia 1. 6. 1934r., nr. 123.) 


ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 


z dnia 25 maja 1934 r. 
o zmianie rozporządzenia z dnia 351 marca 
19532 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądo- 
we w sprawach cywilnych. 


Na podstawie art. 46 pkt. 1 przepisów o kosz- 
tach sądowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 93 poz. 
805), $ 17 pruskiej ustawy o kosztłacn sądowych z 
dnia 25 lipca 1910 r. (Prusk. Zb. u. str. 184) i art, 
XXXIV ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r., zaprowa- 
dzającej procedurę cywilną (Dz. u. p. austr. Nr. 112), 
w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyż- 
szą Izbą Kontroli zarządzam co następuje: 

S$ 1. Rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. 
w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w spra- 
wach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr.27, poz. 270) ule- 
ga następującym zmianom: 

a) W $4 skreśla się pkt. b. w punkcie c zaś 
wyrazy „magistratów i urzędów gminnych“ zastę- 
puje się wyrazami „zarządów miejskich i gminnych“. 

b) W $ 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Wy- 
nagrodzenie zarządów miejskich i gminnych ($ 4 


ust. 1 — c) ustala się na 30 gr za każde dokona- : 


ne przez funkcjonarjusza gminnego doręczenie w 
postępowaniu cywilnem*. 

c) W $ 5 skreśla się ust. 3, a w ustępie 4 wy- 
razy „innym zaś woźnym sądowym oraz magistra- 
tom i urzędom gminnym" zastępuje się wyrazami 
„zarządom zaś miejskim i gminnym". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- 
cie z dniem 1 czerwca 1934r. 

Minister Sprawiedliwości: 
Czesław Michałowski. 
(Przedruk z Mon. Polsk. z dnia 1. 6. 193%r., nr. 123.) 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 


ł z dnia 9 lipca 1934 r. 
ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze 


i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszel- 


kiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak równieź na 
zabezpieczenie udzielanych przez Skarb Państwakredytówakcyzowych,celnych i transportowych. 


Termin Wartość Wartość 
płatności Nazwa papieru nominal- depozytowa 
kuponu na w zł 
A. Państwowe papiery procentowe 
1. IV. í. 6 proc. pożyczka dolarowa z 1990 r. (Dz. U. R. P} z 1919 r. Nr. 29,|dol. 100,— 515,— 
DEAS poz. 252) 
9, Ii 5 proc. pożyczka konwersyjna z 1994 r. (Dz. U. R. P z 1924 r. Nr. 27,|zł  100,— 50,— 
1. VIE poz. 274) 
A Ba 5 proc. konwersyjna pożyczka kolejowa z 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1926r.|zł  100,— 45— 
1. VIL i Nr. 89, poz. 509) i j 
AR o 4 proc. obligacje Serji III premjowej pożyczki dolarowej (Dz. U. R. P.|dol. 5— 40, — 
1. VIIL z 1930 r. Nr. 10, poz. 66) l 
15. IV.í 7 proc. pożyczka. stabilizacyjna (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 88, poz. 789) | dol. 100,— 455,— 
15 4 E  100—  1.950,— 
RAKAT 4 proc. premjowa pożyczka inwestycyjna (Dz. U. R. P. z 1928r. Nr. 14,|zł w zł 
1. X. poz. 99) 100,— 85,— 
NIĄ 7 proc. pożyczka w lirach z 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 25, 
4.41 poz. 257) Lir: 1007 35,— 
1. 1 8 proc. pożyczka dolarowa z 1925 r. (Dillon — Dz. U. R. P. z 1925 r. 
£, VII. Nr. 22, poz. 154) dol. 100,— 360,— 
4. IL 4 5 proc. premjowa pożyczka budowłana Serja I (Dz. U. R. P. z 1999 r.|zł w zł 
1. VIII. Nr.' 23, poz. 232) 50— 
2. sa 6 proc. Pożyczka Narodowa (Dz. U. R. P. z 1953 r. Nr. 67, poz. 5051507)|zł w zł 
1. . 100;— 
IMIE 5 proc. państwowa renta ziemska Serja I (Dz. U. R. P. z 1998 r. Nr. 8,izł w zł 
(ES: poz. 58) 100,— 
{i ir i 3 proc. państwowa renta ziemska (Dz. U. R.P.z 1933 r. Nr. 45, poz. 337)|zł w zł 
£ j 3 4 100 = 
B. Listy zastawne i obligacje państwowych instytucyj kre- 
dytowych. | 
30. VI. i 8 proc. listy zastawne Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewające na |zł w zł*) 
31- XI. złote w złocie 100,—- 
4. IV. í 51/2 proc. (dawn. 8 proc.) obligacje komunalne Banku Gospodarstwa 
X. Krajowego, opiewające na złote w złocie, wzgl. franki szwaj-|zł w zł*) 
carskie, dolary, funty szterlingi, lub floreny holenderskie 100,— 
LIV 51/2 proce. (dawn. 7 proc.) obligacje komunalne Banku Gospodarstwa 
1. X. Krajowego, opiewające na złote w złocie, wzgl. franki szwaj- |zł w zł 
carskie, dolary, funty szterlingi lub floreny holenderskie 100;— 
30. VI, i zł w zł 
51. XIL 7 proc. listy zastawne Banku Gospodarstwa Krajowego | 100,— 
1ALVY1 71/2 proc. obligacje bankowe Banku Gospodarstwa Krajowego, opie- 
PRE wające na złote w złocie, wzgl. franki szwajcarskie, dolary, |zł w zł 
funty szterlingi, lub floreny holenderskie 100,— 
50. VI. i | zł w ał 
S- XIE 8 proc. obligacje budowlane Banku Gospodarstwa Krajowego t00, — 
15TV1 7 proc. gwarantowane złote amortyzowane obligacje komunalne dola- i 
PROC rowe Banku Gospodarstwa Krajowego z 1928 r. dol. £00,— 
30. VI. i 41/2 proc. listy zastawne b. Banku Krajowego przejęte i skonwertowane 
51. XII. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na złote SE 100, 
30. VI. i 4 proc. listy zastawne b. Banku Krajowego, przejęte i skonwertowane 
31. XIL przez Bank Gospodarstwa Krajowego na złote ~ |zk  100,— 
taI i 41/2 proc. obligacje komunalne b. Banku Krajowego, przejęte í skon- 
MA wertowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na złote izt 100, — 
1. IV,i 4 proc. obligacje komunalne b. Banku Krajowego, przejęte i skonwer-| 
MX: towane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na złote zł 100% 
EIV i 4 proc. obligacje kolejowe b. Banku Krajowego, przejęte, i skonwertor| / 
EX: wane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na złote zł u WEOO- 
2. va 8 proc. listy zastawne Państwowego Banku Rolnego Serji I i II zł w zł”) 
i 1. 100,— 
"9. $ 3 7 proc. listy zastawne Państwowego Banku Rolnego zł w zł 
1. VIL 100,— 
2. Gi 7 proc. listy zastawne Panstwowego Banku Rolnego Serii II zł w zł 
f; k j 100= 


nych w sprawie określenia przedsiębiorstw, 


«o powinno być stwierdzone przez właściwą izbę 


szenie do rejestru handlowego; 
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Termin Wartość Wartośc 
płatności Nazwa papieru nominal- depozytowa 
kuponu : na w zł 

2. LA 7 proc. obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego, Serji bez |zł w zł 

WANTI. numeru s | 100, — 65, — 

2. I i 7 proc. obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego, Serji II |zł w z 

1. VII 100,— OD; 


C. Listy zastawne instytucyj kredytowych prywatnych, 
gwarantowane przez Skarb Państwa. 
KAWA 7 proc. í 8 proc. listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Przemysłu | 
1X. Polskiego (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 112, poz. 737; Dz. U. R. P. | 
z 1926 r. Nr. 96, poz. 562 i Dz. U. R. P.z 1928r. Nr. 25, poz, 220) | Ł 11——  14— 
D. Listy zastawne i obligacje krajewych towarzystw kre- 
dytu długoterminowego za zabezpieczeniem prawnem | 


(pupilarnem), w rozumieniu p. 4 art. 2 rozporządzenia = . 80 proc. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 15. II. 1928 r. (Dz. wartości 
U. R. P. z 1928 r. Nr. 17, pez. 141)**) giełdow. 


E. Akcje Banku Polskiego lat 100, — 70— 


Papiery wartościowe, przyjmowane jako wadja i kaucje, w inny być zaopatrzone w bieżący kupon. 
Obwieszczenie z dnia 15 marca 1932 r. („Monitor Polski“ Nr. 76 z dnia 2 kwietnia 1952 r). w 
tymże przedmiocie traci moc obowiązującą. 
Przepisy niniejsze obowiązują z dniem ogłoszenia. 
Minister Skarbu: 
(—) WŁ. Zawadzki. 


*) Złote, parytetu określonego w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1934/r. 
(De: U. R. P. Ne,.7, poz. 65): ; j f E 12 3 

**) Z pośród towarzystw kredytowych miejskich prawo pupilarności posiadają tylko listy zastawne Towa- 
rzystwa Kredytowego m. Warszawy, Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie i Zachodnio-Polskiego To- 
warzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu. 


(Przedruk z Monitor Polski z dnia 10. 7. 1934r., nr, 155.) 


| £ P czone w myśl ustawy o państwowym podatku 
Ministra- Przemysłu i Hándlu przemysłowym do przedsiębiorstw przemysłowych 
z dnia 2 lipca 1954r. 


kategoryj VI—VIII, jeżeli kupcy, je prowadzący, 
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, 


posiadają zakłady sprzedaży artykułów własnej pro- 
RAPA 2 b dukcji, prowadzone na podstawie świad = 
Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rol- ZPA p BE 


mysłowych kategoryj li Il przedsiębiorstw handlo- 
wych lub kart rejestracyjnych. 

$ 2. Jeżeli przedsiębiorstwo zarobkowe z po- 
wodu zwolnienia od podatku przemysłowego nie 
jest zaliczone do żadnej kategorji, uważa się je za 
należące, do tej kategorji, do której byłoby zali- 
czone, gdyby podlegało tem podatkowi. 

3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
Minister Przemysłu i Handlu: 
(—) H. Floyar-Rajchman. 

(Przedruk: z Mon. Polsk. z dnia 13 lipca 1934 r. Nr. t58). ` 


prowadzonych w większym rozmiarze. 


.. Na podstawie art 4 $ 2 kodeksu handlowego 
(Dz. U. R. P. z 1934r. Nr. 57, poż. 502) zarządza 
się co następuje. ; i 

$ 1. Za przedsiębiorstwa zarobkowe, prowa- 
dzone w większym rozmiarze, uważa się: 

a) przedsiębiorstwa zarobkowe, które w myśl 
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym po- 
datku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1932r. Nr. 17, 
poz. 110) zostały zaliczone do przedsiębiorstw han- 
dlowych kategorji I, oraz te z przedsiębiorstw za- 
robkowych, zaliczonych w myśl rzeczonej ustawy 
do przedsiębiorstw handlowych kategorii II, których 
obrót, ustalony osłatniem prawomocnem orzecze- 
niem władzy skarbowej, przewyższa kwotę 100.000 
złotych w stosunku rocznym; 


b) przedsiębiorstwa zarobkowe, które w myśl 
ustawy O państwowym podatku przemysłowym 
zaliczone zostały do przedsiębiorstw przemysłowych 
'kategoryj I—V, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa 
uboczne, związane z gospodarstwem rolnem, — do 
przedsiębiorstw przemysłowych kategoryj I—V, jeżeli 
te przedsiębiorsłwa uboczne przerabiają ponad 50 
proc. produktów, nie pochodzących z gospodarstw 
rolnych należących do właściciela przedsiębiorstwa, 


Komunikaty. 
OKÓLNIK MINISTERSTWA SKARBU 


z dnia 11 czerwca 1954 r. 
L. D. V. 7376/1/34. 
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości nasuwają- 
cych się przy interpretacji rozporządzenia 
Min. Skarbu z 25/XI. 1955 r. o ulgach w spła- 
cie zaległości podatkowych. 
(Ciąg dalszy z nr. 28). 

8) O ile nieruchomość, na której zabezpieczone- 
są zaległości podatkowe, wystawiana jest na licy- 
tację na skutek postępowania egzekucyjnego, wdro- 
żonego przez wierzycieli prywatnych władze skar- 


rolniczą za rok gospodarczy, poprzedzający zgło- 


ROZPORZĄDZENIE c) wszystkie przedsiębiorstwa zarobkowe, zali- 


Str r28, 


bowe winny przyłączyć się do tego postępowania. 
W kwestji zaspokojenia zaległości podatkowych w 
tych przypadkach mają analogiczne zastosowanie 
wyjaśnienia, zawarte w pkt. 7 lit. a) niniejszego o- 
kólnika. 

9) Płatnicy, którzy mają warunki do uzyskania 
ulg z § 4, mogą — o ile wyrażą takie życzenie — 
zamiast tych ulg, wykorzystać ulgi, określone w $ 
8, lub też nawet spłacić zaległość odrazu lub w ra- 
tach krótszych niż w $ 8, z zachowaniem prawa 
do bonifikaty w formie umorzenia 1/4 części za- 
ległości i ulgowych odsetek od ! października 1935 r. 
w wysokości 1/2 proc. miesięcznie. 

Płatnicy, którzy chcą spłacić odrazu całą za- 
ległość z prawem bonifikaty i ulgowych odsetek, 
mogą to uczynić bez wnoszenia podań. W przy- 
padkach tych, kasa urzędu skarbowego winna obli- 
czyć, jaka suma przypada od danego płatnika po 
potrąceniu bonifikaty, sumę tę przyjąć i o wpłacie 
zawiadomić tego samego dnia Naczelnika Urzędu 
Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego wi- 
nien najdalej następnego dnia wydać zarządzenie 
odpisu zbonifikowanej sumy, na podstawie którego 
dopiero Kasa przeprowadza odpis w księdze bier- 
czej. Niezależnie od odpisu w księdze bierczej, od- 
pis powinien być przeprowadzony w rejestrze prze- 
pisów i odpisów. 

Płatnicy, którzy nie płacą odrazu całej zale- 
głości, lecz zamiast ulg z $ 4 pragną otrzymać ulgi 
z $ 8 ewentualnie nawet raty krótsze, winni wnieść 
do Urzędu Skarbowego krótkie podanie. Urząd 
Skarbowy winien podanie takie załatwić w każ- 
dym przypadku przychylnie i o decyzji swej za- 
wiadomić płatnika, tudzież, zgodnie z obowiązują- 
cemi przepisami rachunkRowo-kasowemi, wydać od- 
powiednie zarządzenie Kasie co do wysokości po- 
szczególnych rat tudzież odpisu zbonifikowanej sumy 
po uiszczeniu wszystkich rat. 

Płatnicy, o których mowa w $ 7, mogą rów- 
nież zamiast ulg z $ 7 wykorzystać ulgi z § 8, za- 
płacić całą zaległość odrazu lub w ratach krótszych 
niż w $ 8, z zachowaniem prawa do bonifikaty 
tudzież ulgowych odsetek od 1 października 1953r. 
w wysokości 1/2 proc. miesięcznie. Tu jednakowoż 
należy mieć na uwadze, że płatnicy ci zawsze mu- 
szą wnieść podanie, gdyż przysługują im ulgi íin- 
dywidualne a nie generalne, że podania te mogą 
być uwzględnione jedynie przy zachodzących wa- 
runkach, określonych w $ 7 i że załatwienie tych 
podań należy do władz skarbowych w tym prze- 
pisie wymienionych w granicach ich kompetencyj. 

- Wyjaśnienie, zawarte w poprzedmim ustępie 
stosuje się również do płatników, o których mowa 
w $ 8, a którzy zaległości swe zechcą spłacić bądź 
odrazu w całości, bądź też w ratach krótszych od 
wymienionych w $ 8. 

10) W przypadkach, gdy przed wejściem w życie 
omawianego rozporządzenia właściwe władze skar- 
bowe zezwoliły płatnikom indywidualnemi decyzja- 
mi na spłatę zaległości, pochodzących z okresu przed 
1 października 1931 r., w ratach, to wówczas: 

a) w stosunku do płatników, którzy mają wa- 
runki do uzyskania ulg z $ 4, decyzje te tracą au- 
tomatycznie swą moc; 

b) w stosunku do pozostałych płatników ($ 7 
i 8), decyzje te nie tracą swej Imocy automatycz- 
nie, lecz na skutek ewentualnej następnej decyzji 
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władz skarbowych, wydanej na podania, wniesione 
ewentualnie w myśl $ 7 oraz w myśl okólnika z 
dnia 3 stycznia 1954 r. L. D. V. 55946/1/53. Zara- 
zem wyjaśnia się, że wobec wydania tego okólnika 
okólnik z dnia 25 listopada 1935 r. L. D. A. 52174/1/55, 
w sprawie wyłączenia z pod dalszej egzekucji tych 
zaległości podatkowych, które w myśl rozporzą- 
dzenia z dnia 25 listopada 1955 r. mają być z urzę- 
du rozłożone. na raty, w stosunku do płatników z 
§ 8 nie ma zastosowania. Przeciwko tym płatni- 
kom więc, jak również przeciwko płatnikom z $7, 
egzekucja zaległości z przed 1 października 19531 r. 
winna być nadal prowadzona, aż do czasu zała- 
twienia podania o ulgi, zgodnie z obowiązującemi 
w tej mierze przepisami Instrukcji Egzekucyjnej. 

11) Ruchomości płatników, obłożone przed wej- 
ściem w życie omawianego rozporządzenia sekwe- 
strem za zaległości podatkowe, powstałe przed 1 
października 1931 r. winny, pomimo udzielenia ulg, 
pozostać nadal pod sekwestrem a to zgodnie z po- 
stanowieniami § 35 ustęp 1) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 1952 r. o postępowa- 
niu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 62, poz. 580) tudzież z dotychczasową oddaw- 
na już ustaloną praktyką skarbową w tym wzglę- 
dzie. Od tej reguły jednakowoż władze skarbowe 
będą musiały w całym szeregu przypadków odstą- 
pić w całości lub częściowo, lub też znaleźć inny 
sposób wyjścia, zadowalniający i płatnika i Skarb 
Państwa. Jako najtypowsze przytacza Ministerstwo 
Skarbu przypadki następujące: 

(Ciąg dalszy nastąpi). 


Ogólno-Miejscowa Kasa Chorych 
na powiat Katowice- Wieś 
L. dz. 1625/34 


Do 
Wszystkich W.P.P. członków Wydziału 
Ogólno-Miejscowej Kasy Charych na po- 
wiat Katowice-Wieś oraz członków Ko- 
misji Rewizyjnej 
w odnośnych miejscowościach 
Posiedzenie Wydziału Kasy odbędzie się w 
czwartek, dnia 2 sierpnia 1954 r. o godz. l6-tej 
popołudniu na sali posiedzeń Wydziału Powiato- 
wego w Katowicach, Starostwo ul. Piłsudskiego 
nr. 45 I. piętro na które WPana zapraszam. 
Porządek obrad. 

1. Odczytanie sprawozdania rocznego za rok 1933 

2. Odczytanie protokółu Komisji Rewizyjnej i udzie- 

lenie absolutorium Zarządowi Kasy. 

„ Dyskusja nad sprawozdaniami 

. Uchwalenie dodatkowego preliminarza za rok 
obrachunkowy 1933. a 

5. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego i uchwa- 
lenie wniosku członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Zmiana przępisów Ordynacji Ubezpieczeniowej 
przez Sejm Śląski i uchwalenie pozostawienia 
dotychczasowych świadczeń nadzwyczajnych. 

7. Zniesienie płatń Kasy z dniem 1 X 1954r. 
Katowice, dnia 15. lipca 1934 r. 
Zarząd 
Ogólno-Miejscowej Kasy Chorych 
na powiat Katowice-Wieś. 


Kucowicz 


A GI 
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